Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/181 


Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

über den von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Entwurf 
eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Soldatenversorgungs- 
gesetzes 

— Drucksachen VI/126, VI/177 — 

über den von den Fraktionen der SPD, FDP eingebrachten Ent- 
wurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Soldatenver- 
sorgungsgesetzes 

— Drucksachen VI/158, VI/177 — 


Bericht des Abgeordneten Haase (Kassel) 


Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltstage ver- 
einbar. 

Nach Auskunft des Bundesministers der Finanzen 
entstehen jährlich ab 1970 Kosten in Höhe von 18 bis 
20 Millionen DM. 

Deckung ist im Bundeshaushalt 1970, Einzelplan 
14, vorgesehen. 

Im übrigen ist die mittelfristige Finanzplanung ent- 
sprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom Verteidigungs- 
ausschuß des Deutschen Bundestages vorgeschlage- 
nen Fassung des Gesetzentwurfs. 


Bonn, den 11. Dezember 1969 


Der Haushaltsausschuß 
Leicht Haase (Kassel) 

Vorsitzender Berichterstatter 


Drude: Buchdruckerei R. Madel, 5307 Wachtberg- Villip 
Alleinvertrieb Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1 
Postfach 821, Goethestraße 54, Telefon 6 35 51 



